Dr LUDWIK 


y 


lekarz 


przeżywszy lat 73, zmarł nagle dnia 31 sierpnia 1947 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w środę dnia 3 września b. r. o godz. 11 rano 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, na które-to smutne obrzędy 
zaprasza: 


Rodzina. 
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